TADEUSZ SZCZEPANSKI 


Urzędnik fabryki, 


przeżywszy lat 22, opatrzony Świętemi Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 4 Lipca 1896 roku w Moedling pod Wiedniem. 


Stroskani rodzice i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
1 pobożną Publiczność na eksportacyę zwłok z Dworca kolei przy ulicy Lubicz 
we Wtorek dnia 7 b. m. o godzinie 4 po południu wprost na cmentarz krakowski. 


Zakład pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 
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